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Hill  III!  mil  mil  mil  iiiii  iiii  iiii 


0  029  767  664  7 
LIBRARY  OF  CONGRESS 
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0  029  767  665  9 

LIBRARY  OF  CONGRESS 
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0  029  767  666  0 
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0  029  767  667  2 
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0  029  767  668  4 
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0  029  767  669  6 
LIBRARY  OF  CONGRESS 
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0  029  767  671  4 
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0  029  767  672  6 
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0  029  767  674  n 
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MINISTERO  DELLA  MARINA 


REGOLAMENTO  PER  IL  SERVIZIO 
DEGLI  OSPEDALI  MILITARI  MARlTnMI 

NORME  PER  LA  GESTIONE  AMMINISTRATIVA 
DEGLI  OSPEDALI  MILITARI  MARITTIMI 


ROMA 

PROWIDrrORATO  Cenemu  DttXO  Stato 
Li  brihia 

  1927  -  Anno  V 


X-VA  542 

•AP-  Li. 


RISERVATO 


MINISTERd  DELLA  MARINA 

=====  TRAIISFt* 

DIREZIONE  GENERALE  8 
ARMI  E  ARMAMENTI  NAVAU        12  1945 

  8«rWU- ,  . 

—  


ISTRUZIOHI  MILITARI  PER  M  R.  HARIN» 


SERVIZIO  ARTIGLIERIE 


— '  0  "W*  I  -J-  .-. — 


Gruppo  D 


N.  20 


MONOGRAFIA 

sui  jistemi  di  accensione  delle  artiglierie 


1928  -  VI 


MINiSTERO  DELLA  MARINA 
Direzioae  Generale  delli  Costruzioni  Navali  e  Meccanictie 


DESCRIZIONE  e  NORME  per  la  CONDOTTA 


DEI 


MOTORI  "T0S1„  V6  da  750  Cav. 


PER 


:  'it  ' 


Soramergibili  Tipo  "CORRIDOM,, 


EDIZldNE  RISERVATA 


Edito  p«r  conto         R.  M. 
cot  tlpi  delta  Sac.  An.  FRANK)  TOSI  a  Lignano 


< 
OS 

u 


NUOVE  NORME  TECNICHE  PER  GLl  IMPIAl 


LLE  NAY!  MERCANTIU 


Decreto  Ministeriale  21  febbraio  1931 
{Gtixz.  Uff.  n.  75  del  10  aprUe  1931-IX) 


< 


[Lstratto  dal  fiiiKiicolo  n.  4  dolla  Rauegna  dell*  Pom,  dei  Tehgrafi  a  dti.  Telrfoni  deU'aprUe  1931-IX 


ROMA 

ISTITUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 

LiBBKRIA 
1931  -  A«NO  IX 
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X-VA542  , 


MINISTERO  DELLA  MARINA 

DIREZIONE  GENERALE  DELLE  COSTRUZIONI  NAVALI  E  MECCANICHE 
DIREZIONE  GENERALE  ARMI  ED  ARMAMENTI  NAVALI 


PRESCRIZIONI  PER  IL  COLLAUDO 
DELLE  BOMBOLE  PER  OAS  COMPRESS! 
AD  ELEVATA  PRESSIONE 


"■'    ,  ;-    :'.'.ti iv'-'^-  --"-j'  - 


It,-** 


Of 

u 


ROMA 

ItmuTO  PoLiQunoo  dillo  9tato 

LlBBtllA 

1931  —  Anno  IX 


■ -a1 


4^ 


MINISTERO  BELLA  MARINA 

oreEZIONE  GENERALE  ABia  ^Vimif^^^^l^^ 


SOEHE  DiXLAB.  MARINA  PEE  lA  OKDIHAZIONB 
Ett  COLLAOTO  DEI  MATBWAU  ELBTTEIOI 


LIBRO  III 

CARATTEROTHE  E  NORME  Dl  COILAUDO 
PER  GU  ACCUDUTORl  ALCALINI  IN  SERVIZIO 
NELLA  R.  MARINA 


ROMA 

ISTITOIO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 


1935 


LiBRERIA 

_  Anno  XIII 


-'lit 


D.  C.  iV.  83 


MINISTERQ  DELLA  MARLNA 

DIREZIONE  GENERALE  DELLE  COSTRUZIOM  NAVAU  E  MECCANICHE 


I 


NORME 

PER  LA  ORDINAZIONE  ED  IL  COLLAUDO 
DEGLI  ELETTRODI  PER  SALDATURA 
DEGLI  ACCIAI 


ISTITUTO  POUGRAFICO  DEU.O  StATO 
LiBRERIA 

1936  -  Anno  XIV 


1789-M8 


SEGRETO 


MINISTERO  DELLA  MARINA 

DIREZIONE  GENERALE  ARMI  E  ARMAMENTl  NAVALI 


R.  BALIPEDIO  "  O.  RONCA 


N."  11 


Copia 


H."     O  O  i 


TAVOLA  Dl  TIRO 

CONTRO  AEREI 

per  i  cannoni  da  76/^40 

a.  1897-912  -  fl.  1897-916  -  R.  M.  1916  -  A.  1916-17 
A.  1917  -  A.  S.  P.  1918  -  A.  S.  N.  1918 


0|^-->^.•■J«^>5^tW7•t^-•  '\  ■ 


Granata  dirompente  munita  di  spoletta  O.T.  32  Kg.  6.028 

/ 

/ 

/ 

^  Velocity  tabulare  600  m/s. 


RpMa  COD  DMo  Ministeriale  II.  4B!ill  Id  data  28-8-37  -XV 


Viareggio  1937  -  XV 


LAB.TIPO-UTOGRAFICO  R.  BALIPEDIO  "G.  RONCA" -VIAREGGIO 


DEL  LA  MARINA 

GABINETTO 


per  !a  stamp  a  e  la  dts  tiilttn  z^i  b  ti  e 
delk  pubbUcazioni  per  la  Re^ik  M^riiMit 


IsTtTUTO  P0U9iuuric»  i»EIXO  Stato 

1938  -  Ajfwft  xvri 


D.  G.  C.  4 


MINISTERO   DELLA  MARINA 

DIREZIONE  GENERALE  DI  COMMISSARIATO  MILTTARE  MARITTIMO 


-/ 


■-"v'-'-vi""/- 


NORME 

PER  L'ANALISI,  L'ACCETTAZIONE 
E  LA  CONSERVAZIONE  DEI  VIVERI 


ROMA 

ISTITUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 

Li  BRERIA 

1939  -  Anno  XVII 


A 
A 


X-VA  542 


MINISTERO  DELLA  MARINA 

DIREZIOJJE  GEKERALE  DELLB  ABMI  ED  ABAIAMESTI  NAVALI 
DIVISIONB  M.  S.  C.  -  SEZIONE  3» 


NOZIONI  ELEMEFIARI 

SUL 

SERYIZIO  AJNTIGA8 

AD  U80  DEL  PEBSONALE  DEL  C.R.E.M. 


CO«©iESS  ' 


ROMA  -  1939-XVII 


IpVA  5^2 


D.S.-12 


MINISTERO  DELLA  MARINA 
DIREZIONE  GENERALE  DELLA  SANITA  MILITARE  MARITTIMA 


TRANSFER 

8 

JUL  12  194S 


NORME  DI  PRONTO  SOCfCORSO 
IN  COMBAtTlMENTO 


■■■■■  -^-'-t^',  ■  -        \:^-\  ■■■  ^.  ■  '■■ 


(?t>-5°^'»> -'-J'-'A'  •-•C.I 


1^ 


ROMA 

IsriTUTO  POLIGRAFICO  DELLO  StATO 
L3BBBIA 
LTJGUO  I94O-ANNO  XVIII 


X-Vft  5W 


D.  A.  210 


MINISTERO  DELLA  MARINA 

DIREZIONE  GENERALE  ARMI  ED  ARMAMENTI  NAVALI 


NORME  TECNICH&. 


TRAtfSfm 

JUL  12  '^5 


PER  LA  FORNITURA  ED  IL  COLLAUDO 
DELLE  PILE  A  SECCO  IN  USO 
NELLA   REGIA  MARINA 


ROMA 

ISTITUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 
Libre RiA 
Ottobre  1940  -  Atino  XVIII 


MINISTERO  BELLA  MARINA 

IREZIONE  GENERALE  ARMI  ED  ARMAMENTI  NAVALI 


COMlTf^TO  DE6L1  mM%l\ 


MONOGRAFIA 

SULLE   ARMI  PORTATILI 


ROMA 

13TITUTO  POUGRAFICO  DELLO  STATO 
LUGLIO    194C-ANNO  XVIII 


MJNISTERO  DELLA  MARINA 
DIREZIONE  GENERALE  ARMI  ED  ARMAMENTI  NAVALI 


APPARECCHIATURA  "  DI MAGGIO  „ 

PER  ESSICCAZIONE  ARIA  DI  CARICA  SlLURi 


ROMA 

ISTITUTO  POLIGRAFICO  DELLO  STATO 
Gbnnaio  1941  XIX 


V.     X-VA  542 


NORME 


DI  COLLAUDO  DEI  COMBUSTIBILI 


LIQUID!  E  DEI  LUBRIFICANTI 


ROMA 

ISTITUTO  POUGRAFICO  DEtLO  StaTO 
LiBRERIA 

Gennaio  1941-XIX 


D.C.  N.M.  165 


MINISTERO  DELLA  MARINA 

DIREZIONE  GENERALE  DELLE  COSTRUZIONI  NAVALI  E  MECCANICHE 


NORME  DI  COLLAUDO 

PER  PARANCHI  A  MANO  CON  CATENE 


ft;- 


ROMA 

ISTITTJTO  POLIGRAFICO  DELLO  SxATO 
LiBRERIA  ' 
Settembre  194T-XIX 


